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Łódź, dnia 16 stycznia 2020 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Nr OŁO.4210.15.2019.PSp 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, ze zm.) 
oraz w związku z art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 


"KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
z siedzibą w Karczewie, ul. Ciepłownicza 1, 


zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 


zawartego w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 r., uzupełnionego pismem z dnia 15 lipca 2019 
r., pismem z dnia 6 sierpnia 2019 r., pismem z dnia 12 sierpnia 2019 r., pismem z dnia 19 
listopada 2019 r. oraz pismem bez daty (data wpływu 9 stycznia 2020 r.) w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła 


zatwierdzam 


taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej 
decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 29 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez 
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję 
ciepła. 
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej 
obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy 
— Prawo energetyczne. 

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 

Ustalone w taryfie dla ciepła stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie 
planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności koncesjonowanej. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2i 3 ustawy — Prawo energetyczne 
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1460, ze zm.). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 
zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo- 
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi, 
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, ze zm.). Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 
i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
127a $1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
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odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - 
Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od 
dnia jej opublikowania w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
DYREKTOR 
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Łodzi 


RA 


Renata Mroczek 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł 
w dniu 15 lipca 2019 r. 
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 


Paulina Spoczyńska specjalista 


Otrzymują: 
1. "KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" sp. z o.o. 


2. a/a 
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KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O. O. W KARCZEWIE 


Taryfa dla ciepła 


NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK 


DO DECYZJI PREZESA URE 


ar QED: 1210.15 AQAR: Bpa 


r Piotr Rudzki 


JAZZ ZAZIZZZZZE 


fr Mroczek 


Karczew 2019 
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CZĘŚĆ I 


Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 


1. 


13. 


14. 


if Renata Mroczek 


Ustawa — bez bliższego określenia - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późniejszymi zmianami). 


Rozporządzenie o taryfach — Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 22.09.2017r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w 
ciepło (Dz. U. z 2017r. poz. 1988) 


Rozporządzenie o przyłączeniach — rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 
2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92). 


Ciepło — energia cieplna zawarta w gorącej wodzie. 


Przedsiębiorstwo ciepłownicze — przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem 
ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych 
źródłach. 


. Sprzedawca — Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z 0.0. w Karczewie, 


z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej I, 05-480 Karczew (określane również skrótem KPEC), 
dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła, zawartej z tym odbiorcą. 


Odbiorca — każdy kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym. 


Odbiorca końcowy — odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek; do własnego użytku 
nie zalicza się ciepła zakupionego w celu jego odsprzedaży, przesyłania lub dystrybucji. 


Grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z żaopatrzeniem w 
ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz 
warunków ich stosowania. 


. Źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do wytwarzania ciepła. 


. Sieci — instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji 


paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. 


„Sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące dó przesyłania 


i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych. 
Przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła 
cieplnego. 


Węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub 
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego 
do instalacji odbiorczych. 


. Instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania 


ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów 
poboru ciepłej wody w obiekcie. 


„ Obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi. 


„ Układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do 


pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia 
należności z tytułu dostarczania ciepła. 


ińktów pomiarowych — liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych 


WEGO 
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w przyłączach do węzłów cieplnych. 


19. Moc cieplna — ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła lub odebrana od tego nośnika w ciągu godziny. 


20. Zamówiona moc cieplna — ustałona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku 
występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiekt jest niezbędna do 
zapewnienia: 


a) pokrycia strat ciepła w obiekcie w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany 
powietrza w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 


21. Przyłączeniowa moc cieplna — moc cieplna ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla 
danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, po 
uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności 
występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców. 


22, Warunki obliczeniowe: 


% a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego, określona dla strefy klimatycznej 
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło. 
b) normatywną temperaturę ciepłej wody; 
23. Tabela regulacyjna - przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury 
nośnika ciepła od warunków atmosferycznych. 


24. Sezon grzewczy — okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego 
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. 


25. Uzasadnione koszty — koszty określone przez KPEC na podstawie ustawy i rozporządzenia 
o taryfach, przy zachowaniu należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców 
i minimalizacji kosztów, niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z umowy 0 
przyłącze do sieci ciepłowniczej i umowy sprzedaży ciepła. 


26. Taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez KPEC 
iwprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym 
w art. 47 ustawy. 


CZĘŚĆ II 
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. 


Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z 0.0. w Karczewie prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, która obejmuje: 


1. Wytwarzanie ciepła w ciepłowni przy ul. Ciepłowniczej, 


2. Przesyłanie i dystrybucja ciepła, wytworzonego w ciepłowni w postaci gorącej wody 
o zmiennej temperaturze, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej należącej do KPEC, 


3. Eksploatację węzłów cieplnych należących do KPEC. 


Działalność gospodarcza w zakresie zaopatrzenia w ciepło prowadzona jest na podstawie 
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji: 


EE 


i"Wytwarzanie ciepła w okresie od 06.09.2008 do 31.12.2025 r. — decyzją 
WCE/1166/405/W/OWA/2008/EB z dnia 16.01.2008 r. 


ć 4 
"Nitenata Wiroczęk g 
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e na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie od 06.09.2008 do 31.12.2025 r: - decyzją 
nr PCC/1142/405/W/OWA/2008/EB z dnia 16.01.2008 r. 


CZĘŚĆ III 
Podział odbiorców na grupy taryfowe. 


Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano według kryteriów określonych 
w rozporządzeniu o taryfach w zależności od ponoszonych kosztów (miejsca dostarczania ciepła). 
Charakterystyka odbiorców i oznaczenia grup taryfowych są następujące: 


Charakterystyka odbiorców Grupa taryfowa 
(Odbiorcy ciepła wytworzonego przez KPEC, przyłączeni do sieci 
ciepłowniczej KPEC, eksploatujący własne węzły A 


Odbiorcy ciepła wytworzonego przez KPEC, przyłączeni do sieci 
ciepłowniczej KPEC poprzez węzły cieplne należące i B 
eksploatowane przez KPEC 


CZĘŚĆ IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 


4.1. Ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach z tytułu dostarczania ciepła: 


miary Wysokość ceny lub stawki opłat © 


Grupa A Grupa B 


Rodzaj ceny lub stawki opłat 


„ Cena za zamówioną moc cieplną 
za rok 


100 290,52 


rata za m-ce 


8357,54 


„ Cena ciepła 


„ Cena nośnika ciepła 


„ Stawka stała opłat za usługi przesyłowe 


za rok 32 366,12 42 142,88 


rata za m-c 


2 697,18 3 511,99 


„ Stawka zmienna opłat za usługi przesyłowe 


(*) - ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


o) 
© 


th 


j Renata Mroczek 
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4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci: | 
Rodzaj Stawka opłaty za metr bieżący przyłącza - łączna 
pryłącza Jednostka miary pojedynczego rurociągu - Imb rury. (*) 


w mm 


181,29 


Da 50 zł/mb 207,91 


a EEN 
(*) - stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). 


Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


CZĘŚĆ V 
Warunki stosowania cen i stawek opłat. 


* 5.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców. 


ZAKRES USŁUG DOTYCZĄCYCH ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ŚWIADCZONYCH 
ODBIORCOM: 


A. Wytwarzanie ciepła w postaci gorącej wody i regulowanie temperatury wody wychodzącej ze 
źródła ciepła w sezonie grzewczym zgodnie z tabelą regulacyjną w zależności od warunków 
atmosferycznych i temperatury wody powracającej z sieci ciepłowniczej oraz utrzymanie 
wymaganej temperatury wody sieciowej w okresie letnim dla potrzeb podgrzania wody 
wodociągowej w węzłach cieplnych. Przesyłanie i dystrybucja gorącej wody siecią 
ciepłowniczą do przyłączy, z których zasilane są węzły cieplne należące do odbiorców 
i eksploatowane przez tych odbiorców. Eksploatacja , konserwacja i utrzymanie sprawności 
technicznej urządzeń i instalacji w źródle ciepła, sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz 
zainstalowanych w tych przyłączach układów pomiarowo-rozliczeniowych i urządzeń 
ustalających natężenie przepływu. 


© B. Wytwarzanie ciepła w postaci gorącej wody i regulowanie temperatury wody wychodzącej ze 
źródła ciepła w sezonie grzewczym zgodnie z tabelą regulacyjną w zależności od warunków 
atmosferycznych i temperatury wody powracającej z sieci ciepłowniczej oraz utrzymanie 
wymaganej temperatury wody sieciowej w okresie letnim dla potrzeb podgrzania wody 
wodociągowej w węzłach cieplnych. Przesyłanie i dystrybucja gorącej wody siecią 
ciepłowniczą do przyłączy, z których zasilane są węzły cieplne należące do KPEC. 
Eksploatacja, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji w źródle 
ciepła, sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz zainstalowanych w tych przyłączach 
układów  pomiarowo-rozliczeniowych i urządzeń ustalających natężenie przepływu. 
Eksploatacja, konserwacja i utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji w 
węzłach cieplnych należących do KPEC. 


5.2. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy obsługi odbiorców. 


-- Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów 
iówych” obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia 
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5.3. Sposób postępowania w przypadku nie dotrzymania piżez strony 
warunków umowy. 
W przypadkach: 


a) niedotrzymania przez KPEC standardów jakościowych obsługi odbiorców lub 
niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy, 


b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - 
rozliczeniowego, 


c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 
d) nielegalnego poboru ciepła, 


- stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach. 
CZĘŚĆ VI 
Zasady wprowadzania oraz zmiany cen i stawek opłat. 


6.1.  Każdorazowo o zmianie cen i stawek opłat odbiorcy zostaną poinformowani 
ię w terminie co najmniej 14 dni przed datą ich wprowadzenia do rozliczeń. 
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Kraków, 16 stycznia 2020r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


OKR.4210.33.2019.EŚ 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) 
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 
Elektrociepłownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Wolbromiu 
zwanego w dalej „Przedsiębiorstwem ” 


zawartego w piśmie z dnia 9 października 2019 r. znak: EC/124/19, uzupełnionego pismami 
z dni: 18 listopada 2019 r. znak: EC/141/19, 17 grudnia 2019 r. znak: EC/157/19i 13 stycznia 
2020 r. znak: EC/007/20 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 


zatwierdzam: 


taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
na okres jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 10 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, 
posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra 
Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do 
poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności 
koncesjonowanej. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1i art. 47947 § 1 
Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1460 z późn. zm.)). Odwołanie należy 
przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 - 133 Kraków. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, atakże zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych (art. 32 
ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w Sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona może ubiegać się 
o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie 
do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję 
(art. 127a $1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi 
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2) ustawy — Prawo energetyczne, 
taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia 
jej opublikowania. 


Z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Dr Małgorzata Nowaczek - Zaremba 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 9 października 2019 r. na rachunek 95 1030 1508 0000 
0005 5002 4055. 


/-/ 


Ewa Ślusarek - starszy specjalista 


Otrzymują: 
1. Elektrociepłownia Sp. z o.o. 

ul. 1-ego Maja 100, 32-340 Wolbrom 
2. a/a. 
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RELEKTROCIEP NIAE -e Z RZE RER RR 
SPÓŁKA Z 0.0. % 
32-340 Woibrom, ui. 1 Waja 100 
ident. 271090042, NIP 637-01 0-27-99 
B.8. Wolbrom: 38 8454 0005 0000 0023 2739 GU02 


Załącznik do decyzji Nr OKRLUŁL9. 53.2048, E5 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


Część 1 
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE 


1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r, — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 
z późn. zm.), 

2) rozporządzenie taryfowe — rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. — w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), 

3) rozporządzenie systemowe — rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. — 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. 
Nr 16, poz. 92), 

4) przedsiębiorstwo energetyczne — Elektrociepłownia Spółka z o.o. z siedzibą w Wolbromiu przy ulicy 
1 Maja 100 prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji 


ciepła, 
5) odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym, 


6) źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

7) sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji 
ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

8) węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych, 

9) układ pomiarowo-rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika 
ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, 
dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach, 

10) taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo 
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych wnim odbiorców w trybie 
określonym ustawą, 

11) grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
2 którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, 

12) zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, 
która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, 

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 

13) nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ 
na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, 

14)sezon grzewczy — okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego 
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. 


(id 947. 
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Część 2 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO 


Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło 
na podstawie uzyskanych koncesji na: 
1. wytwarzanie ciepła — decyzja Prezesa URE z dnia | grudnia 1998 r. 
nr WCC/660/285/U/OT-2/98/HM ( z późniejszymi zmianami) 
2. przesyłanie i dystrybucję ciepła — decyzja Prezesa URE z dnia 1 grudnia 1998 r. 
nr PCC/695/285/U/OT-2/98/HM (z późniejszymi zmianami) 


Część 3 
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE 
Odbiorców ciepła podzielono zgodnie z $10 rozporządzenia taryfowego na następujące grupy: 


Symbol 
L.p. amr oik 5 Opis (charakterystyka) grupy odbiorców 
1 PP Odbiorcy, ie których ciepło dostarczane jest w rości pary siecią | 


ciepłowniczą nr 3, będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego. 


Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody o | 
2: PT stałych parametrach siecią ciepłowniczą nr4, będącą własnością 
przedsiębiorstwa energetycznego. 


Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody 
3. W1 o zmiennych parametrach siecią ciepłowniczą (przemysłową) nr 1, będącą 
własnością przedsiębiorstwa energetycznego. 


Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody 
o zmiennych parametrach siecią ciepłowniczą nr 2, będącą własnością 
przedsiębiorstwa energetycznego oraz siecią użyczoną od połączenia z siecią 
nr 2 w komorze K-5L do komory K-S3G. 


Ciepło dostarczane jest w postaci gorącej wody o zmiennych parametrach | 
5; w3 siecią ciepłowniczą nr5 będącą własnością przedsiębiorstwa energe- | | 
tycznego. 


W4 Odbiorcy, którzy odbierają ciepło w postaci gorącej wody o zmiennych 
| parametrach bezpośrednio ze źródła ciepła. 
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Część 4 
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczą 
się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


4.1 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie PP: 


Wyszczególnienie bóg | 
"1 omaani mooi | amw |wraa | 
R Rata miesięczna zł/MW/m= 
2 |Omdea | ||| ||| || ma | sa | 
5,87 


Roa mieęcz amwe | 40 | 


o 
8 
8 
8. 
3 
G 
j 


: 


[Omamznóweąmoccią | amw | ians | 
| Rata miesięczna 
amw | Teso | 


4.4 Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie W1: 
Jednostka Wartość | 
miary netto 

Cena za zamówioną moc cieplną 105 450,87 

Rata miesięczna 8 787,57 

2 fomi | ae || w 

ES Cena nośnika ciepła 17,20 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 18 894,57 | 

Rata miesięczna zł/MW/m-c 1 574,55 
. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 6,20 


DYREKTOR 
Południowo-Wschod Oddziału Terenowego 


U REGI ENERGETYKI 
Nią O wa” w 
zk: dr Małgorzata -Zaremba 
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Jednostka 
miary 
105 450.87 
8 787,57 


5 ESTE 
[3 |ceamoaga | wom | wa 
i amw 
e e 6] 
[5 [Stawia opiy zmiennej za usti pezes | war 


Rata miesięczna 


Cena ciepła 


Ez 
| 3. | Cemanośnikaciepła | ||| ||| 
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4.8 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej w zależności od średnicy i długości przyłącza 
wynoszą odpowiednio: 


Stawka opłaty za przyłączenie Stawka opłaty za przyłączenie 
Średnica przyłącza | do sieci z przewiertem pod drogą | do sieci bez przewiertu pod drogą 
2xDN netto netto 
[zł/m przyłącza] [zł/m przyłącza] 


Część 5 
ZASADY USTALANIA CEN I STAWEK OPŁAT 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w części 4 Taryfy dła ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. 


Część 6 
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT 
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz sposobów załatwiania reklamacji, które 
określone zostały w rozdziałe 6 rozporządzenia systemowego. 
2. W przypadkach: 
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 
- nielegalnego poboru ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego 
oraz w ustawie o podatku od towarów i usług. 


*ELEKTROCIEPŁOWNIKG D ARZĄDU DYRE ZARZĄDU 
SPÓŁKĄ Z 0.0. 

dee 27 ogodię dł, Meja 100 Zbigniew 

R.S, Wolbrom: es jA 637-040. ki 


-27-95 
0060 0023 2759 du0z 


a Nowaczek-Zare 
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